مايه الر 110 ص 


4 “امنا 
224 


و5معه1م4 


22 


01لا 
راندال من معدن التول: 
وقيفة رشا لاز على 
اقطع الك 


ب 


لفك !4 كاين 
سماكة 11/2 ملم . 


قطر خارجي 24 ملم. 
قطر داخلي 10 ملم. 22 
10 


| 2 


عا 


ِ 


ل ا ا 


3011013نلا 


مهمتها حجب الصوت الذي يصدر 
عن طلقة الرصاس حين إطلاقها 


ب 


2011لا 


7/2011 


10 لا 


وظيفته الإغلاق على غرفة كسر 


ااي الراك اي ل 


3011 


راتدال من الالمنيوم «سلما«مساله. 


يتم إستخدام 5 قطع منهذا 
الراتدال الالمنيوم . 


11012 لهننا 


22615 


الحدسدا 


كا 


